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eront déterminés par les six fondions
Lorsque dans ebaquo cas particulier on aura remplace celles des ' fonelions prérédenfos qui seront positives par 4-1 et colles qui seront négatives par      i, la sonune dos (rois premières donnera le nombre des raeinos réelles de la proposée cl la somme tles (rois dernières la diUoretieo «Mitre les nombres de racines positives et négatives.
Il es! bon de remarquer qu'à la fonelion atc{ + c.> on peu! substituer
<*n sorte que les trois fonctions qui déterminent la différence entre le nombre1 des raeines positives et le no m brodes racines négatives peuvent
être présentées sous la forme suivante :
l)es trois fouet ions
i,    -   rM    ct (cl +c'ï)
qui déterminent le nombre1 des racines réelles, la première, i, est toujours essentiellement positive. De plus, les deux autres no peuvent être fi la fois négatives; car, si la deuxième est négative, la troisième sera évidemment positive. Knlin, le produit des doux dernières fonctions étant éfçal à — rj(ri| -h r!J), ce produit sera négatif et les deux lonelions de signes contraires si fi! H-r" est positif; le menu1 produit sera positif et, par suite, les doux fonctions seront positives si C-K1? est n égal if. Dans le premier cas, l'équation donnée n'aura qu'une racine réelle; dans le second, elle on aura trois.
La quantité r; f-rjf qui suffit on général pour déterminer Je nombre des raeines réelles, représente, comme on l'a fait voir ci-dessus, le dernier terme de l'équation aux carrés des différences entre les racines île la proposée divisé par le carré de i>- et le cube de 3.
Corollaire L   - On voit, par les exemples précédents, comment le  ~soit entre o et -J-QO, c'est-à-dire le nombre total des racines positives ou négatives, en sorte qu'on peut toujours se passer, si l'on veut, des fonctions de la première espèce ou bien les déduire des autres.
